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Propuestas para el diagnostico 
2 mensajes 


Vito Alberti <valbertifdcordap.cl> 18 de mayo de 2017, 9:45 
Para: eduardo flores veas <eduardo.floresveas(Ygmail.com> 


Estimado Eduardo: te adjunto los datos propuestos por nosotros para tus comentarios, trabajaremos en la presentación del documento en 
la mañana, por lo que en la tarde lo envío retocado 


Vito Alberti Villalobos 
Jefe de Proyectos 
Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota 


Tel.: (56) (58) 2573208 
Cel.: 54120516 
Magallanes 1533 
Arica - Chile 


CORPORACION DE DESARROLLO 
DE ARICA Y PARINACOTA 


IMPORTANTE: 

Este mensaje contiene información de uso exclusivo para el o los destinatarios. Si usted no es el destinatario, 
deberá abstenerse de copiarlo, distribuirlo o usar la información contenida. Por favor, avise inmediatamente al 
emisor y borre este mensaje de su sistema. Los mensajes electrónicos son susceptibles de ser cambiados, 
infectados o adulterados sin autorización. 

CORDAP no será responsable si el contenido del mismo ha sido modificado. 

Prefiera no imprimir este mensaje, estará contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 
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Eduardo flores veas <eduardo.floresveas(Ygmail.com> 18 de mayo de 2017, 10:59 
Para: Vito Alberti <valbertifWcordap.cl> 


Gracias Vito. 


Saludos 
[El texto citado está oculto] 
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